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પઇ-હિદ સંસારમાં સડો. 


હટતા. --...ાસટ 
દિઉ પીગળાવે એવી બે સાંસારિક વાતે. 


નન 


કોશ 
રમસ્ીકલાલ ગીરધરલાલ સરી. એ. 
સહીધરસુમા, વાણીયા શી-સુરત: 
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રહિનો. [9605--. 
૧ થયાને 
“-નકહિદુ સંસારમાં સડો. 
હૃદયને પીગળાવી નાખે એવી બે વાતે. 


છયષાવી મસિષ્ય કર્તાઃ-- 
સાહિત્ય સદન કાર્યાલય તરફથી 
રમણીકલાલ ગીરધરલાલ સેો!દી, એમ. એ. 
હેંગ વાદ્્ધીઆ રોરી-સુરત. 
લટક 


સ'વત્‌ ૧૯૮૦ માર્ગસીર્ષ પ્રથમવાર ૧૧૦૦. 


કતાગરરાનઓતાનતટઝાનાલતનઝજનનઝ”_ 


મૂલ્ય ત્રણુ આના. 


ચા 
કહ્ય ઝે 


ક્ત 

હે ચમ્ટાવાટ ૧5 

કુ ન્ડ 

કિ વ ર નહિ 

“ ““પ રે બડરાઈટ-સઝહ 
૧૧૬૮ન 





છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર, 


રમણીકલાલ ગીરધરલાલ મોદી; એમ. એ 
૩. વાણીઆ શેરી-સુરત. 


સર્જ હુકેક પ્રકાશકને સ્વાધીન 








સુરત લીમડાચાકમાં આવેલા દેશી મિત્ર પ્રેસમાં 
સગનલાલ વનમાળીદ્ટાસે છાપ્યાં. 


બે બોલ. 


હિદુસ'સાર શાસ્ર અને સમય કરતાં ર્હિને વિશ્વેષ. 
પ્રબળ માનનારો કહેવાય છે 'એ વાત તદન સત્ય છે. રૂહિ- 
શ્મ્રોમાં પણુ ખે ભેઠ છે. સામાજિક પરિવિલેનના પ્રસ'ગે ફેટલાક 
રિવાજ બદલવાની જરૂર પડતાં અગ્રગણ્ય નતિહિતેષીઓ એ. 
શ્વિજેમાં યોગ્ય ફેરષ્રારે કરવા પ્રયાસ્ઃ કરે છે. જેમ સારી રહિ 
જાતિના નાશનેઃ અટકાવ કરવા સમર્થ હોય છે તેમ કુરૂહિ અથવા 
ખરાખ ર્વિાજ જાતિની ઉન્નતિના ખાધક પણુ ખની શકે છે. 
એકજ રૂહિને સમજ્યા વગર વળગી રહેવાથી ઉન્નતિના માર્ગ 
ખ'ધ થઈ જાય છે. 

હિડુસસાર લગ્નની રૂહિના વિષયમાં અઘાપિ ખેદરકાર 

રહ્યો છે એમ કહીએ તો અતિશચોક્તિનો દોષ અમારે શિરે 
આવે તેમ નથી. હિડુશાઅની મર્યાદાને પણુ એ ર્હિએ. 
ઝારશ મૂડી દીધી. હિડુધર્મની લમ સ'બ'ધી મર્યાદા એવી. 
છે કે એ સર્યાદા અનુસાર જે લસાદિકે ક્રિયાઓ થાય તે હિદૂમાં 
રામરાજ્યનો પુનઃ સંચાર થઈ શકે. મરજીમાં આવે તેમ. 
ચોકઠ્ઠાં બેસાડવાથી, લાકડે માકડુ' વળગાડવાની પદ્ધતિથી 
હસને કોટે કાગડી અને કાગડાને ફોટ હસીને નેર્ડી 
રુવાથી હિ'ટુસ સારે અનેક અનિષ્ટ પરિગામા જેયાં અને. 
અનુભવ્યાં; છતાંએ હજી પણુ લસ જેવા ગ'ભીર્‌ વિષયને. 
હિ'ુસમાજ અવગણુનાની ટૃષ્િએ જેઈ રહ્યા છે એ કેટલા 
આશ્ચર્ય અને ખેદની વાત કહેવાય 11 

સભ્યતાનો, સમયનો, શાસ્રીય સિદ્ધાન્તોનો અને સત્ય 
તતા સંચાર થતાં કુરૂહિ નાખુદ્ થશેજ. વડીલો ધ્યાન નહિ આ 

1 નવચુવકે સ્વય” સમાજસુધાર તરફ પ્રયત્નો કરશે. 
સુશીલ, સુયોગ્ય, વિદુષી અને વિચારશીલ કન્યાને કોઈ 





ર. 


સૂર્ખ વેરે વરવી તેને સુખપૂવક ગૃહુસ'સાર_ ચલાવવા શિખા- 
મણુ આપવી એ શું મૂર્ખતા નથી ? તેમ વિદ્વાન, સુયોગ્ય 
અને સુરીલ યુવકને કજીઆખેો[ર, અભણુ અને લાંખી જીભ 
લાળી કન્યા વેરે પરણાવી ખન્ને સુખી સ'સાર ભોગવરે એવું 
'ઘ્રચ્છનાર માતાપિતા શુ' ડાહ્યા ગણાશે 

એજ લમવિધિની અધોગતિને રે હિ'દુસ્થાન આજે 
કજીઆડું સ્થાન થઈ પડયું છે. ધેર ઘેર ફોટુસ્બિક ઉપદ્રવો 
સવેનાં મનને ડુઃખી કરી ૨છ્યા છે, જીવનને નીરસ ખનાવી 
રહ્યા છે, પ્રભુની જગતૂવાડીના જીવેધને ડુભાવી રહ્યા છે. હિહડુ 
પાતાના ઘરના કલહ અને કુસ'પને દૂર કરી શકતો નથી તો 
હદમાં ઉભી થએલી સુસ્લીમ જાતિ સાથેના વિરોધને કેવી 
રીતે દૂર ક્રી શકે? હિંદુ સંસારનું સામાજિક ખ'ધારણુ ખગ- 
ડેયું હોય તો સ્વત'ત્રતા મેળવીને પણુ કયાં સુધી તેને ટકાવી 
ભ: છે? રે ય 
.. જિડુ માત્રે જીવનની ગ-ભીરતા વિષે વિચાર કરીતેજ 
પોતાના વિષ્યને ઉજવલ ખનાવવા પ્રયાસ કરવાનો છે, વિના 
વિચારે દરક રૃહિને વળગી રહેવાથી હિંડુતું બ્રય તથી. પોતે 
પાથરેલી જાળમાં પોતેજ એટલે ખધો ગુંચવાએલેઃ છે ફે 
જેમાંથી કેવી રીતે નીકળવું એ પણુ હવે સમજણુની બહાર 
છે. પ્રાચીન શાસ્રોની શરણુ લેવાથી અને રૂઢિઓના પ્રશ્નને 
નજ પ્રૅમ્પૂવક વિચારવાથી સમે ગુચવાડો ધીમે ધીમે 

શકાશે. * 

સ લઘુ સુસ્તકમાં સમાવેલી બે સાંસારિક વાતે.માંથી 
સાર ખે'ચી વાંચકમાંથી ફોઈપણુ હિંદુ સ'સારની વત માન 
સ્થિતિપર વિચાર કરવા પણુ મડી જરો તો અસે અમારા 
શ્રમ સકળ થયેદ માનીશુ'. ઈત્યોમ્‌ 

રમણીકલાલ ગીરધરલાલ સોરી 


શ્રાહ્લ્લ્લ્લ્ક્ઝઝ૦મટ 
રૂહિના ભેગ. ય 
દ 


ઝધ્ડહ્ફ્હ્લઃ્કઝ્કઝર 
(૧) 


ત્રીજ પ્રહરના સમય હતો. સુંબઈ નગરીમાં અને તેમાં 
એ કોટના લત્તામાંની તે વખતની ગીરદીની વાતજ શી ? એક 
ક્ષણુમાં મોત આણુનાર મોટરકાર, ટ્રામગાડીઓ, ઘે!૩!ગાડીઓ, 
સાઈકેલો, મોટરસાઈકલેો, લશ્કરી ખાતાની ગાડીએ, ભારવાહુક 
સોટરગાડાં અને દયાના મડળ તરફની ગાડીઓની તથા પગે 
શ્રાલતા જતા આવતા માણુસોની ધમાલથી કે।ટના રસ્તા 
ખળભળી રહ્યા હુતા. એ વખતે મેડોઝસ્ટ્રીટમાંની એક ધારા 
શાઓની ઓક્તિસમાંથી એક સોળ વર્ષની સુંદર આઓ અને 
આધેડ વયને! સારી સ્થિતિનો જણાતો સુરૂષ ગ'ભીર સુદ્રા 
સાથે રસ્તા ઉપર આવ્યાં અને ઓક્િ નીચે ઉભેલી ભાડાની 
ગાડીમાં ગોઠવાયાં. તુર્તજ ગાડી આપલેુ હમણાંજ વર્ણવી ગયા 
તે રસ્તા ઉપર થઇને કોટ તરષ્ વળી. ગાડીમાં બેઠા પછી 
એસનારાએ વચ્ચે થોડી વાર કંઈ વાતચિત થઈ નહિ પણુ 
પછી એ સ્થિતિના ફ'ટાળેો આવ્યો હોય ત્હેવી રીતે પેલી 
સરૂણુ સ્રી બોલો. 


“ તયારે હુવે શુડ કરરો। ? ” 


દ 


* ઇજન, સાતિના કાયદાઓની આડે આવવાથી શે! લાશ 
થવાનો છે ? નેયુ' ને બેરિસ્ટરે પણુ શુ' કલ્યું તે ? ” ' 

“પિતાજી, તો તે! પછી કયો માચ લેવો તે કઇ સૂઝ- 
શૈજ નહિ. # 

“ ખેઢા, હું પણુ એજ ચૂંચવાડામાં પડયો છું.” 

“ ગુ“ચવાડો તો સહુજ ઉકલી જાય ત્હેવો છે; પણુ 
ત્ડુમને તો સ્ાતિના બધનોાનોા ડર ઘણા છે. અને જેટલે 
જેટલે! એ ડર વધારતા જશે! તેટલે તેટલો ઘટવાને બદલે 
ત્હેુમારા ગૂ'ચવાડો વધતોજ જશે. ” 

% ખ્હેત, મ્ડુને તો કઇ સૂઝતુંજ નથી. ” 

“સ તો ત્હુમે રોજ કહો છે, તો પછી સહુને બેર્સિટ- 
રતી ઓફ્સિમાં શુ' કામ લાવ્યા ? ” 

પિતા પુત્રી વચ્ચે આ વાત ચાલતી હતી; એટલામાં 
ગાડી કાલખારેવી રસ્તા ઉપરના એક ચાર માળાના મકાન. 
આગળ આવી ઉભી રહી, અને ભાડુ' ચૃકવી અ'દર ખેઠેલા 
પિતા-સુત્રી તે મકાનમાં ગયાં, 

(૨) 

પ્રભા, ધીરજલાલની એકની એક પુત્રી હુતી. ધીરજલાલ. 
અમદાવાદના વણિક હુતા. ઘરના સુખી હતા અને સુંખઈમાં 
મોલાખા ઉપર ત્ડેમનો રૂને! લેવડદેવડનેઃ ધીકતો ધ'ધો ચાલતો. 
હુતો; એટલે પ્રભાને પુત્ર જેવાં લાડ લડાવવા ત્ડેએ લગારે 
પાછી પાની કરતા નહિ. ખીરજલાલના શ્ર'ગત્ત વિચાર સુધા- 


૭ 


રાની તરપ્ર હળેલા હુતા, પરંતુ ત્હેમનુ' દૃદય પોાસુ' અને ખીકણુ 
હેતું, તેથી વણી વખત ત્હેઓઆ પોતાના વિચારનો પ્રભાવ 
અન્યના ઉપર પાડવાને બદલે અન્યના તેજમાં તણાઈ જઈ 
ખીન્નવું કહેછુ' કરતા. તે! પણુ પ્રભાને શિખવવાની ખાખતમાં 
«ડેમણે દ્રઢતા ખતાવી હુતી; અને કોટમાંની એક અગ્રેજ 
સ્રીઓઆની દેખરેખ નીચે ચાલતી નિશાળમાં ત્હેને મૂકી હુતી. 
'“હેમણાં તે અગ્રેજી છઠ્ઠા ધોરણુમાં હતી. ધરમાં પ્રભા, ધીરજ- 
લાલ અને પ્રભાની ખા મણિગેીરી એટલાંજ માણુસો અને 
એક ઘાટી નોકર હતો. ધીરજલાલને મન પુત્ર-પુત્રી સરખાં 
હોવાથી પુત્ર ન હોવા માટે કંઈ ચિ'તા નહોતી એટલે અત્યાર 
સૂધી ત્ડેમને સર્વ વાતનુ' સુખ હતું, પણુ પાછલા કેટલાક 
દિવસથી ત્ડેમતે એક નવી ચિ'તાએ ઘેરેલા હોવાથી ત્હેમનુ”' 
ચિત્ત વ્યગ રહેતુ હતુ. 
(૩) 

પ્રભાને પ્રત્યેક જન્માત્સવે પિતાજી તરફથી ગુર્જર 
ભ્રાષાનાં ઉત્તમ ઉત્તમ પુસ્તકો ભેટ મળતાં. પ્રભા મૂળાથીજ 
સાહિત્ય પ્રતિ મમતા ધરાવતી હુતી; અને પાછલાં એકાદ બે 
'વષથી તે ગુજરાતી ભાષાનાં માસિકે માં કંઇ કંઇ વાનગીએ 
ગ્રોકફલતી હતી. નિશાળમાં પણ ત્ડેની સહચરીએ ત્હેને 
લેખિકા તરીકે જણુતી હતી અને કેટલીક ટીખળી વૃત્તિવાળી 
પારસી કુમારિકાઓ એને “ પરભા ટુ'ટે સરોજીની નાયડૂ 
થવસ કે સેરીકારેથી ?” એમ કહી મશ્કરી પણુ કરવી. વલી 
વખત પ્રભા અને એની સખિઓ વચ્ચે હિ'દુ સ'સાર વિષે 
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વાતો નીકળતાં તે હિ'હુ સસારની ખુખીએઓ ખહુજ સારી રીતે 
સમજાવતી અને ત્ડેમાએ હિંદુ ધર્મમાં જગતના ખીજા કોઈ 
પણુ ધર્મ કરતાં લસની ભાવના કેટલી પવિત્ર ગણુવામાં આવી 
છે એ વાત તે! તે સાભિમાન કરતી. 

પ્રભાની આ ૬લિલોની વિરૃદ્ધ ઘણી અ'ઝેજ અને પારસી 
કુમારિકાઓ થતી; અગેજ બાળાએ તે! એમને મળેલા ગૃહુ 
શિક્ષણુ અતુસાર હિ'ડુએ એટલે જગલી રીતરિવાજવાળી જાત. 
એમજ સાનતી, અને કહેતી કે “ત્ડુમારામાં તો ઔઓએને 
ગુલામડીઓ ગણુવામાં આવે છે, એમતુ ત્હુમારા સમાજમાં 
કંઈ માન નથી અને ત્હુમારો સમાજ સ્ત્રીઓ ઉપર ઘણોજ 
ફૂર છે.” એના ઉત્તરમાં પ્રભા ધીમેથી કહેતી. “ ખંડેન હુમણૂદ 
હુમણાં કેટલાંક કારણુથી ત્ટુમને એમ લાગતું હરો; પરંતુ 
જ્યારે ત્હુમારી જાતિ રાન-વેરાનમાં રખડતી હરી એ વખતે 
અમ્હાર મનુ મહારાજે દેશમાં ઉચ્ચસ્વરે ગાયું હતુ કેઃ--- 
ચજ માચેસ્લ પૂર્યમ્લે સ્મત્લે તત્ર વેથલા: #અને ત્હુમારા 
સમાજમાં તે! આને જગતમાં નરક નોૉંતરનાર જ્ય્હાં સૂધી 
નતૂનો કેરાર ચાલ્ચો ત્યાં સૂધી મનાતું હતુ. ખ્ડેન શ્રીમતી 
એનીબેઝટે'હિદ્માં સ્વરાન્યની ચળવળ શરૃ કરી, એથી 
હિંદમાં વસતા ત્ડુમારા લોકો એમની તરફે ઘણાની દ્રષ્ટિથી જીવે છે 
નહિ તો આઓઓને માન આપવામાં જગતના કેઈપણુ દેશ 
કરતાં અમારે દેશ કેટલો ચડીઆતેો છે તે વાત ત્હુસે એમના 

લેખે! દ્વારા સારી રીતે સ્હમજી શકે. ” 


* “પ્રસન્ન દેવતા રહે, ન્યાં પાસે સન્‍્સાન સુંદરી.” 


લે 


પારસી કન્યાએ તો એજ વાંધો લેતી કૈં:-“ ટમારામાં 
ચેરેજ ( લગ્ન) ની ખાખતમાં ઘતુ'જ ખરાખ રોરન ખરપા થચે- 
હુંચ. ખુચા ખુચીનાં લસ ઠાયચ એ વાટ ખાજી પર મૂડીએ 
ટો પન મટી ઉસ્મરે થતાં લગ્નોમાં માબાપો ટસુને પૂછેછ કાં 
એ શું એછે જુલમ છે?” 


એને સમજાવતાં પ્રભા કહેતીઃ-“ખ્ડેન એએ રૂઢિ પણુ 
“વચલા જમાનામાંજ અમારામાં પેસી ગઈ છે. ત્ડુમે લેકે 
આરસો વર્ષથી અમારા દેશમાં રહેવા આવ્યા છતાં હજી 
સઘળા હિદુએને “વાનીયા' તરીકે ઓળખો છે, અને ત્ટુ- 
મારી જાતનજ ડાહી ગણાવવાના અભિમાનમાં છેક પાટલીુત્ર 
સૂધી પહોંચી અશોકના વખતની શોધ કરવાની દોડાદોડ કરો 
ખે એનાં કરતાં ત્ડુમારા પગ પાસેની ચીજેજ પહેલી જેતા ' 
હો તો! સઘળું સમનય,. અમારા કૃષ્ણુ ભગવાન જહેમણે 
લખેલી ગીતા આખી ડુનિયામાં હૉંશથી વંચાય છે, ત્ડેસણે 
પોતાની, ખ્હેન સુભદ્રા જે અ્જીનને ચ્હાતી, ત્હેની સાથે 
ચરણુવા માટે સઘળી સગવડ કરી આપી હુતી, એટલે અમારા 
લોકે એવાં “સ્નેહુલસ્' ની તરફેણુમાં કેટલા હતા તે વાત 
ત્હુમ સમજી શકશે।. વળી અમારામાં તો રૂઢિ હુતી 
જે ત્હુમારા જેવી નહિ કે ઘડી ઘડી ઈચ્છાવરની વરનારીને 
જ્ુટાછેડ લેવા દરખારની દેવડીએ ચડવું પડે, પણુ અમારી 
ઇંચ્છાવર વરનારી ખ્હેના તો છેવટ સૂધી પતિની છાંચડી 
સાફર અત્ય'ત સ્નેહુથી સુખડુઃખમાં ત્હેની સાથેજ રહેતી. 
પણુ હાલમાં અમારી લસ પ્રથા બગડી ગઈ છે એ વાત ખરી 
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છે. અને એને માટે અસારા લેખકે, કવિએ અને ધારાશાઓ 
એ! પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે.” એમ કહી ત્હેને “સ્તેહસુદ્રા' “ડુ 
કુમાર! વગેરેમાંથી કેટલીક કડીએ વાંચી સ્હુમનવવી. 

આમ ઘણીએ વખત ખપોરની રજાના વખતમાં ચર્ચા 
કરી તે ત્ડેની સખિઓને મ્હાત કરતી. એવીજ રીતે અભ્યા- 
સમાં પણુ તે સૈ।થી આગળજ રહે. 


(૪) 

પ્રભા દિવસે દિવસે વચમાં વધતી જતી હુતી. હજુ તે. 
કોમારાવસ્થામાંજ હુતી. ધીરજલાલ ચોગ્ય વરની શોધમાં હુતા, 
છતાં પારકે દુઃખે દુઃખી થતાં અધીરાં જ્તાતિલાં પ્રભા માટે 
ક'ઈ ક'ઈ જાતની વાતો કરવા માંડતાં હતાં, બીરજલાલને 
વિવિધ જતના ઉપાલ'ભો અપાવા શરૂ થયા હતા. પ્રજાની ખા 
સણિગારીને તો ન્યાતની ખેરીએએ સ્હેણાં મારવાં પણુ શરૂ 
કર્યા હુતાં; કોઈ ડોશી મળતી તો! “અલી સણી, ત્હારાં વષો 
"પણુ પાણીમાં ગયાં કે શુ”? ધીરજ તો હવે સુધરી ગયો પણુ 
તુ'એ ક'ઈ કહેવી નથી, આવડી મ્હાટી પ્રભાને હજી એમને 
એસ ફેરવો છે તે શરમે નથી આવતી ? હવે તો એ નહાતી 
પ્રોતીએ થઈ હરી, તોએ સાહેબલોકની સાથે એને ભણુવા 
મોકલો છે. ત્ડુમારામાં તે. કઈ અક્કલ છે ફે નહિ?” એમ. 
કહ્ઠી મણિગરીને ધમકાવતી તે કોઈ સરખી વયની સ્ત્રી 
સળતી તે! “અક્ષી મણિગોરી, હુવે તો ખા પ્રભાને ઘેર રાખ્ય, 
નેને ન્યાતમ! તે] ત્હુમારી ફ'ઇ ફ'ઇ વાતે થાય છે, અને હુવે 
તો એના હાથ ક'કુવાળા કરી નાખે. જું ન્યાતમાં છેઈકરાજ 
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નથી મળતા?” વગેરે કડી મણિગૈૌરીને શરમાવતી. જહે- 
મનાથી મ્હંઢે ન કહી શકાય ત્હેવાં ગમે ત્ડેવી ખનાવટી વાતે 
કરતાં. ધીરજલાલ પોચા મનના માણુસ હુતા, એટલે આ 
જાતની વાતોથી ડરી ગચા; અને “હુવે ને હું ક'ઇ નહિ” કફ 
તો! ન્યાત સ્ડુને ન્યાતખ્ડાર મૂકરે' એવા વિચારો થતાં, 
“ ન્યાતકહા।૨? ના બાઉથી ડરી, જે પુત્રીને ત્ડેએ પ્રાણુથી 
અધિક ચ્ઠ્ઠાતા હુતા, અને એનાં લગ્નની વાત નીકળતાં પહેલાં 
જનેહલગ્ન' ની ભાવનાઓમાં તરતા હુતા, તેજ ધીરજલાલે 
બેચાર સગાંએની ભલામણુથી પ્રભાથી વયે થોડાજ સ્હોટા 
ક“ચનલાલ સાથે પ્રભ્ઞાનુ' નશીબ જેડયું. પણુ ક“ચનલાલ વિષે 
જ્રાઝી તપાસ કરી નહિ. 

શાળાની સહચરીએ સાથે સ્નેહુ લગ્નની ચર્ચા ચલાવતી,” 
હિંદુ લસ રૂહિમાં સુધારા થવાની હિમાયત કરતી પ્રભાનો 
પીરજલાલે કચનલાલ સાથે વિવાહુ કર્ચ. તે વાત પ્રભાને કાને 
પડતાંજ તે ચમકી ગઈ. “પોતાના ઉપર પિતાને કેટલે પ્રેમ 
હેતે, હમેશાં વાતે કરતાં ત્હેઆ હાલની લસરૂહિને કેવી રીતે 
પિઃક્કારતા હતા અને પ્રત્યેક સુધારા ઘેરથીજ શરૂ કરવા જોઇએ 
એવું હમેશાં સહુને કહેતા અને પ્રસંગ આવતાં પોતેજ આમ 
મેમ કર્યું” ? શું ર્ાતિજને!ના ડરથી, ત્તાતિથી દર થવાના 
ભયથી પિતાજી ગભરાઈ સ્કારો ભોગ આપવા માગે છે ?” 
શવા એવા અનેક વિચારો વિ્ુત વેગે ત્ડેના મનમાંથી પસાર 
થવા લાગ્યા. પરંતુ ફંચનલાલના સખમાં તે ઝાઝું” જાણુતી 
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ન હોવાથી “પિતાજીએ એ વિષયમાં સુરતી તપાસ કરી હરો” 
કરી મન વાળ્યું. 

આજે ત્હેને ચેન પડતું નહોતુ, 'તો પણુ વાંચવાથી 
ક'ઇક શાન્તિ મળશે એમ ધારી કબાટમાંથી “ ઇન્ડુ કુમાર” 
કાઢી પાનાં ફેરવવા લાગી. સ્વાભાવિક રીતેજ ત્ડેને “લગ્ન' અને 
“યાત વિષયના સવાદ વાંચવાનું સન થઝું; એટલે પહેલે. 
પ્રવેશ કાઢી તે વાંચવા લાગી. 

% લુગ્ન પ્રાણુ વિકાસનુ” ત્રત છે, 
સ્વર્ગ પન્થનું” પગથીયુ* છે, 
માનવ ખાલને ધર્મ્ય માર્ગ છે. ” 

“ પણુ એ કેવા પ્રકારના લગ્ન મટે હશે ?” ત્હેના 
મનમાં એ વિચાર ઉઠયો, પણુ ઉત્તર સૂઝયો નહિ ત્હેલે 
આંગળ વાંચવા માંડયું:-“ પરણુગુ તે તો પ્રભુતામાં પગલાં 
માંડવા.” ધળી ત્હેને વિચાર સ્મુર્યો. “ શુ' વારે આ રીતે હુ" 
પભુતામાં પગલાં માંડુ' છું ? ના. ના. આવી જાતનાં લગ્ને 
માટે એ સર્વથા અસ“ભાંવત છે. જે સુરૂષતે હું જાણુતીજ 
નથી ત્હેવા સુરૂષને હાથ આપવો! એને પ્રભુતામાં પગલાં. 
માંડયાં શી રીતે કહેવાય ? ” 

વળી ત્હેણં સુસ્તકમાં દ્રષિ નાખપી. કવિએ એસાં પતિ 
શબ્ટની આપેલી વ્યાખ્યા વાંચવી શરૂ કરી:-- 
“ આત્મા ઓળખે તે વર, 
તે ન ઓળખે તે પર. ” 


શકુ 
“અરૂ, ખરૂં. આ કંચનલાલ સહારે મન “પરજ છે. તેથ. 
આગળ ચલાવ્યુ'-- 
« નૃહિ' અધુરો, નહિ સસોવડો, 
પણુ પ્રાણેશ્વર, જીવન નિયન્તા; 
જેના આહ્દેશ ગમ ઉચુ જેઈ, 
નેત્ર ઢાળી પ્રણિયતેો કરૂ; 
સસાર સાગરમાં મ્હારી નોકા 
જેના કર્કશલ્યમાં ધીરૂ; 
એવો રસવીર નાવિક. 
સહારો આત્મ જેતા યશસ્વી સ્વામિન્‌ 
સહારે આશા કેન્દ્ર દૃદયનાથ. 
મ્હારો પૃથ્વી ઉપરને પ્રભુ; ” 
% ઝચનલાલમાં અઃ ગુણ હશે ? અને ન હોય તે! ? 
તો પછી મ્હારી શી ગતિ? ” 
(૬) 
પ્રભા જે આશાત'તુ ઉપર જીવવી હુતી "તે તતુ આખરે 
તૂટી પડયો. ક'ચનલાલ વિષે ત્હેના જાણુવામાં આવ્યુ' કે “એ 
તો થોડુ ઘણુ' ભણેલો, દૃદયહીથુ અને રખડતો છોકરો છે.” 
ખ્રીરજલાલ પણુ એ વાત જાણી રાકયા હતા; પણુ કરેલ વિવાહુ. 
જક ન થાય એવો સાતિનો ધારે તોડવાની ત્ડેમની હિમ્મત 
ચાલતી નહાતી. તોપણુ ભણાવી ગણાવી પુત્રીને આમ ઉડે 
મુવે ઉતારવી બતો ઠીક નહિં. એટલું ત્ડેમતા અ'તરત્માં 
પણુ કહેતો! હતો; એટલે એક વખત ક'ચનેલાલને બોલાવી 


શજુ 


«હેને રિખામણુ આપી, શિક્ષણુ લેવા માટેનાં સાધના ત્હેને 
અતુકૂળજકરી આપ્યાં પણુ વ્યર્થ ! »“ચનલાલને રખડવું ગમતું 
હેતું, સારા થવું ત્ડેને પસ'જ ન હોતું. તેથી ધીરજલાલની 
સલાહ ત્હેને ન રૂચી અને બદર ઉપર તેયાર થતાં “પારસલે।” 
સીવવાની નોકરી પૈ સ્વીકારી, પ્રભાને કાને એ ખધી વાત 
બાવી, સુશિક્ષિત અને પોતાના સ'સાર માટે ભવ્ય ભાવનાએ। 
૧ચી રાખનાર પ્રભાના દૃહય ઉપર એ આધાત :કેવે! ભય કૅર 
લાગ્યો હુરો? 
(૭) 
વડીલ જનોની શરમ રાખવી પણુ જે શરમથી આખુ' જીવન 
વિષમય ખનવા સભવ હોય ત્હૅવા પ્રસ'ગે પણુ હૃદયની વાત 
હૃદયમાં સમાવવી એવા મનની પ્રભ! નહોતી. કચનલાલની વાત 
જાણ્યા પછી ત્ડૅને તે સ'બ'ધમાં પિતાને પોતાનો અભિપ્રાય 
જણાવવે ચોગ્ય લાગ્યો. તોપણુ ઓ જન સુલભ લજ્જાએ 
દત્હેને પિતાની સમક્ષ જઈને વાત કરતાં અટકાવી. એટલે 
ત્હેણું પત્રદ્રાશ પિતાને કાને એ વાત નાખી. તે વાત જાણ્યા 
પછી ત્હેમતે ચિ*તા'થવા લાગી હતી અને આગળ ત્ડેમની 
મનવ્યગ્રતા માટે જે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે તે આજ 
ચિ'તાને લીધે હુતી. 
પ્રભાએ પત્રદ્ધારા પિતાને શુ' જણાયુ એ પત્ર આ પ્રમાણે છે:- 
% પૂજ્ય પિતાશ્રી, ” 
“ ત છૂટકે આપની સમક્ષ ન ચચવવી નેઈએ એવી 

એક ખાખદ આ પત્રટ્દારા ચર્ચવાની કૂરજ પડે છે. ખાપુ, 
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ત્ડુસૅ સહુને આજ સૂધી ત્ટુમારા આત્માં કશ્તાં પણુ વધારે" 
ગણી છે, ત્ડુમે મ્હુને ઉચ્ચ પ્રકારની કેળવણી આપવા માંહી: 
છે, આપી છે અને ત્ડુમારા ઉદાર વિચારોની મ્હારા ઉપર છાપ: 
પાડી છે, પરંતુ એજ વાત્સલ્ય પ્રેમી પિતા, ત્ડુમેજ અત્યારે 
ત્ડેમારી ચુત્રીની સઘળી આશા વેલીઓને છુંદવા તત્પર થયા 
છે. ત્હુમે મ્હુને જે યુવકના હાથમાં સે!ંપવા તૈચાર થયા છો. 
ત્ડેના સખ*ધમાં સ્હને સધળી હુકીકત મળી છે; અને હું 
અજબ થાઉ છું કે ત્હુમારે હાયે આવુ" કાય કેમ થઇ શક્યુ - 
પિતાજી, ત્ડુમે ભોળા છે, બીજા કહે તેમ કરવા તેયાર થાએ. 
છો અને આ કાયમાં પણુ થયા છે પણુ તેથી ત્હુમારી વ્હાલી 
પુત્રોની શી દશા થશે તે વિષે ત્ડુમે વિચ!ર કરવે। ભૂલી ગયા છે.. 


આપુ! સ્હારી પ્રત્યેક વર્ષગાંઠને પ્રસગે ત્ડુમે મ્હુને 
ઉચ્ચ ભાવનાથી 'ભરેલાં વિવિધ પુસ્તકે! ભેટ આપ્યાં છે. અને 
સરસ્વતીચ"દ્ર, સ્નેહુસુદ્રા, ઇંરુકુમાર વગેરેતુ' ખાસ મનન કરવા 
ત્હુમેજ મ્હુને પ્રેરી છે. એ પુસ્તકો શુ' શિખવે છે ? ખાષુ ! 
ઇંદુકુમારમાં લગ્ન અને પતિની ભાવના કેવી આંકી છે ? સ્નેહ 
સુદ્રમાં આપણુ! જેવોજ પ્રસ'ગ ઉપસ્થિત થતાં બિચારી રંક 
હિ*ટુબાળાના પિતાનું મરણુ થયછું કવિએ કહ્યું છે. શુ' એ- 
ખધું ત્હુમે મ્ડુને ધ્યાનપૂર્વક વ'ચાવ્યુ' નહોતું ? પિતાજી ત્હુ- 
મેજ કુમુદસુંદરીને ઉતાવળ કરી પ્રમાદધન સાથે પરણાવવા 
માટે કુસુદના ડાહ્યા પિતાને ઠપકો નહાતા આપતા કે ? અને . 
ખાષુ ! ત્ડુમે અત્યારે સ્હારાં લસ જે રીતે કરવા માગો છે 
ત્ડેમાં એથી વધારે સારૂં શુ' છે ? શેક્સપીયર જેને 1080112809 
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કહે છે તે વિષય ત્ડુમે કેટલી વખત ચર્ચ્યા હતા ? આટલું 

છતાં જ્ઞાતિજનોએ ઉભી કરેલી રૃહિના ખાહુથી ડરી ત્હુમે 

સ્‍્હેમારી પ્રિય પુત્રીતુ' બળિદ્ાન આપવા તેયાર થયા છે? 

આપુ | આ વિષયમાં એક વખત ફરીથી વિચાર કરી ચોગ્મ 

કરવાની હું ત્હમને વિનંતિ કરતી હું છું, ત્હમારી અભાગિની, 
'્રેશા? 

માના પત્રે ધીરજલાલ ઉપર અસર ફરી. હુ" આ ખોટું 
કરૂં છું એવું તેમને થયુ; અને પત્ર વાંચ્યા પછી તો ઘડીભર 
તેમણે પણુ નિશ્ચય કર્ચો કે “ કઈ નહિ; સ્ાતિજનોાની હું 
પરવા નહિ કરૂ, એમણે ઉભી કરેલી કૃત્રિમ વાતોમાં ગુચાઈ 
હું મારી પ્રાણુથી પણુ વધુ પ્રભાનો ભવ ખારો નહિ કરૂં.” 

પ્રભાનો પત્ર તેમણે બે-ત્રણુ વખત વાંચ્યો. તે વખતે 
સ્નેહ સુદ્રામાં પસ્તાવો! કરતા પિતાની સ્થિતિનું ત્ડેમને સ્મરણુ 
ચયું:અને તે ખખડયાઃ--- 

«એ ડુષ્ટ હિન્ટુ આચાર ! લુલાવ્યો સુજને.” “ ખર્‌- 
ખર એ ડુટ આચારોએજ મને ભુલવ્યો છે, કવિરાજ કહે 
કે કેઃ-- 

* ઘન તિસિર તુલ્ય આચાર, 
થર્થર પુરાણુ તેથી થઈ જાયે; 
જન લોચન વન્તા અપ. 
હાય ! જગ માંહે * 

“ અને હું પણુ દેખતોજ અધ થયો છું. ” 


ક 


૧છ 
થોડીક ક્ષણા સુધી વિચારમાં લીન થયા પછી નિશ્ચય 
પૂર્વક તે ફરીથી બોલી ઉઠયા “ નહિ: નહિ”, હું હવે એવે 
ભાંધળા નહિ થાઉ'. પ્રભા, તું ખરેખર મારા નેત્રની પ્રભા છે; 
“તે મારી આંખ આજ ઉઘાડી છે અને હું હવેથી અ“ધ નહિ 
થાઉ. ” 
(૯) 


ધ્રીરજલાલને પ્રભાને પત્ર વાંચી થયેલો નિશ્ચય ઝાઝો 
“ન ટકચો.. તેમણે વિવાહ તોડવાનો દઢ નિશ્ચય કર્ચો હતો. તો 
પણુ સ્રાતિજનોના:કેધસાં ન આવી પડાય તેવી રીતે કાર્ચ 
કરવાનો તેમને ઈરાદો હેતો, પરંતુ વાત એક કાનેથી કીજે 
કાને ગઈ એટલે જ્ઞાતિનાં કેટલાક પટેલોએ ધીરજલાલને 
ખલાવીને એવું સાહુસ નહિં કરવા ભલામણુ આપી અને જે 
"તેમ કરવામાં આવશે તો તેમની કેવી હાલત થશે તે વિષે 
“પણુ ભય'કર ચિત્ર દોરી બતાવ્યું; એટલે ધીરજલાલ ગભરાયા. 
એક ખાજુએ પુત્રીનું હિત અને ખીજી ખાજુએ જ્ઞાતિનો ભય 
“એ બે વિષયના વિચારોમાં ત્ડેમતું મન ઝોધ્લા ખાવા લાગ્યું, 
“અને અતે આપણે આરંભમાં નેયું તેમ તેએ પ્રભાને લઇને 
જક્ોટમાં ધારાશારીની સલાહુ લેવા ગયા હુતા, પરંતુ તેણે પણુ 
[જ્ઞાતિની પરવા નહિ કરવા સલાહ આપી ઢુતી. અને તે 
ત્રમાણું ચાલતાં ધીરજલાલનો જીવ ગભરાતે! હતે॥ ! 


(૧૦) 
પીરજલ!લની ર્ત!તિમાં દશા-વીશ!ાના ભેદ હતા. તેમના 
પક્ષમાં પભાને યોગ્ય વરડનહોતો પણુ બીજા પક્ષમાં તેવા 
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કેટલાક છોકરાએ હુતા. પરંતુ પુત્રીના સુખને માટે તેટણું. 
કરવાની ષણુ ત્ડેમનાથી હિમ્મત થઈ શકતી નહોવી, . 

પ્રભા દિવસે દિવિસે સુકાતી*જતી હુતી. ધીરજલાલને 
પણુ ચિતા ક ઓછી નહાતી, પરતુ એમને તે! “લાકડી 
ભાગે નહિ'ને સાપ મરે? એવી રીતે કામ કાઢવું હતુ. તેથી” 
દરરોજ પ્રભાને સાથે લઇને સગા સબ'ધીએની સલાહુ લેવા 
જતા, પણુ કોઈથી પણુ તેમને સમાધાનકારક ઉત્તર મળતો. 
નહિ. 

હિન્દુ સસારની આવી એકલપેટી વલણુનુ'પ્રભાને આથી” 
ભાન થયું અને ત્હેમાં પોતાના વહાલા પિતાને જ્ઞાતિના ભય 
આગળા પુત્રી સુખની અવગણુના ફરતા જેઇ આ સ'સાર તરક 
અભાવ છુટચે. 

આજે ધીરજલાલ એક સ્નેહી જનની સલાહ લેવા ગચા' 
હુતા, પ્રભા પણુ સાથેજ હુતી, સ્નેહીને ધેર ગયા પછી ખખર 
પડી કે હજી તે ઘેર આવ્યા નહાતા, એટલે ચોથા માળપરની 
એમની અગાશીમાં બે ઘડી બેસવાની ઈચ્છાથી પિતા-તપુત્રી 
ઉપર ગયા. 

ગ્રભાને હુવે આ જીવનને! ક'ટાળો આવ્યો હુતો. ન્યાતમાં 
ને ખીજે સ્થળે પણુ લોકે! ગમે તેવી વાતો કરી તેમાં વધારે 
કરતાં હુતાં અને પિતાજી કઈ છેવટ ઉપર આવે એવુ ત્હેને લાગતુ 
નહોતું. અહિ' પણુ ગમે તેવી સલાહ મળશે પરંતુ પિતાજી તેને 
સ્વીકારશે એવું જણાતું નહોતુ- એટલે અગાશીમાં ગયા પછી ' 
આ સ'સારમાંથી છુટવા માટે ત્ડેના મનમાં એકાએક આત્મ. 
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હત્યાના ભીષણુ વિચાર સ્પુર્યા, અને સસારના ત્રાસથી તપેલીં 
મ્રભાએ ક'ઈ પણુ વિચાર ન કરતાં અગાશીમાં જતાંજ રસ્તા 
ઉપર પડતુ નાખ્યું !! ધીરજલાલ પણુ બિચારા આ જાતના 
જીવનથી કૅટાળી ગયા હુતા. એટલે પ્રભાને .પડતી નેઈ તે 
ચણુ ગભરાઇ ગયો અને ત્હેમણુ પણુ ત્ડેની પાછળજ લુસ્કેઃ 
માર્યો. પિતા પુત્રીએ હિ'દુ લગ્નની રૂઢિથી પરાયા ઘેર આત્મ 
વિસર્જન ક્યું! હિદુના જુલ્મી આચારે બે આત્માના 
જ્ઞોગ લીધા ! 
(૧૧) 

જ્યુરીએ પિતાષુત્રીએ આત્મહત્યા કર્યાના અભિપ્રાય 
આપ્યો. શહેરમાં એ વાત સાંભળી હાહાકાર વર્તી રહે।. થોડે 
સમય એજ વિષય જનસમાજની વાતનો વિષય થઇ પડયે. 
સુંખઇના વર્તમાન પત્રે!એ દીર્ઘાક્ષર એ શચે।કકારક સમાચાર' 
પ્રકટ કર્યા અને હિ'રુએની લગ્ન રૂઢિમાં ફેરફાર નહિ' કરવા 
જનસમાજ તથા સરકારને ઉપાલંભ પણુ આપ્યા. 

(૧૨) 

હેવે એ વાત તો વિસારે પણ પડી છે. પણુ આવા કેટ- 
લાએ ભોગે! હિન્દમાં પ્રતિવર્ષ અપાતા હશે ? તે અટકાવીએ. 
નહિ તોઃ--- 

“ દવાવાસિએ વહેશે ખધિ આર્ય ભૃમિ, 
લેશે અસ“ખ્ય વર્ષો તણુ' વૈર ભૂમિ. ” 

એ કવિની ભવિષ્યવાણી ખોટી પાડવી હોય તો હિ'ડુ 

જાતિએ, હિ'દુજાતિના આગેવાનોએ લસ સ'બ'ધી લાંબે 
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વિચાર કરી, પ્રાચીન શાસ્ત્રીની સટાય લઈ અને જમા- 
નાના પ્રવાહુને ધ્યાનમાં રાખી પોતાના સમાજના ધારા ધોર- 
રણુમાં યોગ્ય ફેરષ્રાર કરવા તત્પર થવુ. 
જો હિના ડૂર્ભાગ્યે એમ નહિ” થાય તો પ્રભા જેવી સુકુમાર 

આળાઓની આત્મડુયાઓનાં પાપ, અતે શ્રાપ તેને શિરે 
ચડશે !!! 

“દેશે પ્રજાળી સહુ આર્ય પ્રજાની વાડી, 

રહેશે પછી અધમતા તણી ઉંડી ખાડી; 

ને આ ચુરાણુ શી ભારત ભૂમિ અતે, 

થાશે વિજ્ઠુપ્ત ભવેચિત્રપોથી સત્યે ! 


સીવારામ જે શર્મા? 








ઉમીઆશ' કર ત્રિવેદિ” એમ ખૂમે! 'પાડવા લાગ્યો. થોડે થોડે 
અ'તરે અને થોડી થોડી વારે બૂત્નો પાડતો પાડતો પટાવાળે. 
આગળ ચાલ્યો જતે હતો, તયાં એક આઠ વરસની નાનકડી અને. 
રૃખાવડો ખાલિકાએ પટાવાળાને બોલાબ્યો. “ એ તારવાળા ! 
સહારા મામાનો તાર જલદી આપી જા. તે આજે પરીક્ષામાં . 
પાસ થવાના છે અને કયારનાએ ત્હારી રાહુ નયા કરે છે. 7” 
તારવાળે! તે સુંઠર ખાલિકાને તેના મામાનું નામ પૂછી તેની 
પાછળ 'ાછળ નવનીતરામતા ઘરમાં ગયો. તારવાળાને દેખ- 
તાંજ સર્વ જુટુસ્બીઓનાં અતઃકરણુમાં આનંદનાં આંદોલને 
ઉછળવા લાગ્યાં, અને એક આધેડવયની આ્રીએ મોટે સ્વરથી 
બૂમ પાડી “ નવનીતભાઈ, એ નવનીતભાઈ ! મેઢી પરથી 
નીચે ઉતસિ, તમે પાસ થયા છે! હોં. તારવાળે! તાર લાવ્યેદ 
છે માટે વહેલા વડેલ! ઉતરો; હુવે સ્હારી કીકીને એરીંગ જરૂર 
કરાવી આપવાં પડરેજ. ” ખહેતના ઉંચા સ્વરથી મળેલા ઘણ 
ખખરથી નવનીતરામ તરતજ ઉલ્લાસમાં આવી ગયા અને 
નેસભેર દાદર ઉતરી નીચે આવ્યા. તાર લઇ ફેરસ પર સહી 
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કરી. પરબીડીઉં ઉઘાડતાંજ વાંચ્યુ' કે “ 11643 
“€૦૦૪૪૭&૬114610તક ૦૬ 0૫૩? ૬૫૦૦૦૩૩ ૪1૬1 શિં7૩6 (18ડડ 
4૦૧0૦૫7૨” ( પ્રથમ વર્ગમાં માનસહિત પરીક્ષા પસાર કર્યા 
ખદલ હાદિકિ અભિનંદન ) નવનીતરામે પ્રસન્ન થઈ તારવાળાને 
તશત આઠ આના ખક્ષિસ આપ્યા. માતુશ્રીને તથા ઇતર કુટુ- 
સ્ખિજનોને શુભ સમાચાર નવનીતરામે જણાવ્યા, આડોશી 
પાડોશીએ પણુ સમાચાર સાંભળી આનેદટ પામ્યાં. તરતજ 
*નવનીતરામ પાછા મેઢીએ ગયા. કાગળની પેટીમાંથી એક 
કવર કાઢી તે ઉપર ખભાતના દીવાન સાહેબના નામનુ* સર- 
નાસું કરી તેમાં અગાઉથીજ લખી રાખેલી અરજી દાખલ 
જરી કવર ટપાલમાં નાખવાને તૈયાર કર્યું". ખરા વિદ્યાર્થીએને 
આત્મવિશ્વાસ હોય છે કે પરીક્ષાના પત્રો બરાખર થયા છે 
જ નહિ'. જે ખરખર થયા હોય તે! પરીક્ષામાં પસાર થવાની 
પણુ તેમને પૂરેપૂરી ખાતરી હોય છે. ખ'ભાતમાં હાઈસ્જુલના 
હેડમાસ્તરની ખાલી પડેલી જગ્યા વાસ્તે તેમસે અરજી કરી 
શખેલી ઢુવી. પોતે ફૂસ્ટકલાસ ખી. એ. હોવાથી તેમ ખ'ભા- 
તના દીવાન સાહેબના કાકા તરફથી ભલામણુને પત્ર મેળવેલો 
હોવાથી પોતાની અરજી મંજુર થવાની નવનીતરામને પૂર્ણું 
'ાતરી હતી. 

નવનીતરામના ન્હાના ભાઈ ભાઈશડર સુંબઇમાં ચ્રેહામ 
મુ'પનીની એફ્સિમાં ઘણા વખતથી નોકરીમાં નેડાયા હુતા. 
સુંખઇમાં તેઓ કુટુમ્બ સાથે રહેતા હતા અને નવનીતરામે 
ઔ., એ. સુધીને! અભ્યાસ કર્યો લાં લગી નવનીતરામના 
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ખર્ચની રકમ ઉપરાંત અમદાવાદમાં રહેલા મોટા ઝુટુસ્બને જે 
ખર્ચ થતુ' હતુ' તે ભાઈશ'કરજ પૂરૂં પાડતા હતા એટલે કુ ટુ- 
સ્મીઓની તેમના તરષ્ર સારી પ્રીતિ હોય એમાં શી નવાઇ? ' 

નવનીતરામની ખહેન અને વિધવા ફ્રોઈને નવનીતરામની 
પત્ની તથા તેના બે ન્હાના છોકરાઓ કુટુસ્બપર ખોજારૂપ . 
લાગતાં ઢુતાં. ઘણીવાર તેએ તરષપ્રથી નવનોતરામની પત્નીને . 
તીર જેવાં સ્હેણાં પણુ સાંભળવા પડતાં. આ સહડેણાંનેો પ્રહાર 
તે ખઇ આરસી ઉપર પડતાં કિરણુ!ના પરાવર્તન પેઠે ફરીને 
પ્વાતાના પતિને સ્ુ'બઈ પત્રદ્રારા મોકલતી હુતી ! એ બિચારીને 
આશ્રય મળવાનુ ખીજીં કયું સ્થાન હતુ વારૂં ? નવનીતરામના 
પિતા ગુજરી ગએલા હોવાથી તેમની માતુશ્રી તો તદન શાંત . 
ચિત્તે પોતાથી ખનતુ' કામ કરીને પોતાના હિવસે। કાઢતાં હુતાં.. 
જ્યારે ન્યારે તેમને યાદ આવતુ' કે નવનીત ભણીને પરવા- 
રશે ભયારે જરૂર તેને મોટી પદવી મળશે, વારે ત્યારે પોતાન!” 
ભવિષ્યના સુખની આશા માટે નવનાતની પત્નીતુ' ઉપરાણુ 
કરતાં અને પોતાની દીકરી તથા વિધવા નણુ'દને ઝાજી' બોલવા 
રતાં નહિ. ઘરમાં ખીજીં કોઈ માણુસ મળે નહિ એટલે વઢ- 
વાઢ અગર કજીઆ ક'કાસ તેમનેજ પતાવવા પડતાં. નવનીત 
રામની ખહેતની છોકરી તથા વિધવા ફેઇઇનો છોકરો સુંબઈથી 
ભાઇશ'કર ભ.ઈએ સોકલેલાં સુ'&ર સુદર કપડાં પહેરતાં તે 
જેઈ નવનીતરામના છોકરાએ:ને મનમાં ખમ ખળાપો થતો, 
તેના કરતાં વિશેષ તેમની માને થતો. 

નવનીતરામના બાપદાદાએ દીવાનગીરી ભોગવેલી હોવાથી 
સાંસારિક વ્યવહારમાં અને નાતજાતમાં તેમના કુટુસ્બને - 


૨૪ 


“પાતાના કુળની લાજ આખર્‌ પ્રમાણે વર્તવાને ઘણીવાર ઈચ્છા 
અને અતુફૂળતાની વિરૂદ્ધ વધારે ખર્ચમાં ઉતરવુ" પડતું હતું; 
જેટલીકવાર તો વિધવા ફોઇ ચાહીને વધારે ખર્ચ કરાવતાં 
હેતાં. આવા પ્રકારનું ફાલતુ ખર્ચ નવનીતરામને થતા માસિક 
ખચધષ્માંથી કે ભાઇશ'કર તરફ્થી મોકલાતાં નાણામાંથી થઈ 
શકતું નહિ; તેથી કુટુસ્બ કલેશ દૂર કરવા તેમ સૈૌતુ' મન 
સાચવવા નવનીતરામે પોતાના સહુઅભ્યાસ્ી એક મિત્રના 
"વેપારી પિતા પાસેથી કરજે પૈસા લેવાની ગોઠવણુ કરી હતી, 
યાંથી જરૂર વખતે નેઇતા પૈસા વિધવા ફોઇ લઈ આવતાં 
હતાં. કરકસરનુ સૂત્ર જુ ટુમ્બનુ" એક પણુ માણુસ જાણુતું હોય 
“તો તેને ખર્ચ કમી કરવાની બારીઓ જડી આવે. 

આવી રીતે લગભગ પાંચ વરસ સુધી નવનીતરામનુ” 
ઝુટુગ્બ ત'ત્ર ચાલ્યું; તેવે વખતે ખ'ભાતના દીવાનની આઓડ્દિ- 
“સથી તેમને હાઈસ્કુલના હેડમાસ્તરની જગ્યાપર માસિક રૂ. ૧૨૫ 
શી નીસ્યાનો હુકમ અહત આવકારપાત્ર થયે. 

અમદાવાદ શહેરમાં કુટુસ્બીઓને રાખી નિરર્થક વધા- 
શાનું ખચ વેઠવા કરતાં બધા માણુસોને ખ'ભાત લઈ જવાનુ” 
નવનીતરામને વધારે યોગ્ય જણાયું. ખ'ભાતમાં હતુમાનપોળમાં 
પોતાના હદ્દાના મોભા મમાંણે એક સુ'દર મકાન ભાડે રાખ્યુ. 
જાલેજમાં વિદ્યાર્થી-અવસ્થામાં ઘડી રાખેલી યોજનાઓને 
અસલમાં મૂકવાનો વખત જેસ જેમ પ્રાસ થતો ગયો તેમ 
તેમ નવનીતરામ ખ'ભાત જેવા ન્હાના શહેરમાં પોતાની 


રષ 


ઉશ્ચાભિલાષી વૃત્તિઓને સ'તોષવા તે ચોજનાએ અગખલમાં 
મુકતા ગયા. 

નવા ગેજ્યુએટની નસે।માં લોહી ઘણી ત્વરાર્થા વહે છે 
તેની પ્રયક્ષતા નવનીતરામની ખ'ભાત શહેરમાં આદરેલી 
પ્રવૃત્તિપરથી સર્વને જણુ!તી હુતી. થોડાજ સમયમાં ખ'ભા- 
તની પ્રજાનો, તેમજ દીવાન, સર ન્યાયાધીશ, ડોકટર વગેરે 
અમકદારેનાો પણુ સારો અભિપ્રાય નવનીતરામ હેડમઃસ્તર 
સાહેબે મેળવ્યો; સાર્વજનિક કાર્યમાં તેમણે લેોકેને. 
ભાગ લેતા કર્યા, વેપારીઓની દૃષ્ટિમર્યાદ્ઠા જરા વધારે વિસ્તાર 
વાળી કરી અને સાડુસિક ગ્રુસ્થીમ ભાઈઓમાં ખરે હસ્તે 
સાહસ ખેડવાનુ' ડહાપણુ દાખલ કર્ઝુ, એટફકુંજ નહિ પણુ 
ખ'ભાતના ટીવાન સાહેબનાં વિડુષી અને ઉત્સાહી પત્નીની 
સહાયમાં રહી ખ'ભાતની સ્રીએમાંથી આળસ કાઢી નાખી. 
તેએામાં નવા પ્રકારનો ઉત્સાહ પૂર્યો. તેમની ધમ'વૃત્તિને સય 
રસ્તે ઢળતી કરી તેમના જુટુમ્ખપ્રેમને જાગૃત કર્યો; તેમના 
જીવનમાં સ્વાર્થત્યાગનો ગેખી મ'ત્ર ઉકેલતાં તેઓને શિખવ્યું 
અને સ'સારની પ્રગતિનો આધાર સ્રીઆની સહાયપર રહેલે!. 
છે તે વાતતુ' તેમને ભાન કરાવ્યુ”. 


જેમ ખહારના કાર્યોમાં હેડમાસ્તર સાહેબે દતેહ મેળવી. 
તેમ પોતાની શાળાના કામમાં પણુ સ'ગીન યશ પ્રાપ્ત કર્યો. 
જે શાળામાંથી પ્રતિવર્ષ એક બે વિદ્યાર્થરીઓજ વિશ્વવિદ્યાલય 
( ઇઝા૪૦૪કાંજીુ ) ની પરીક્ષામાં પાસ થતા હતા તેજ શાળા. 
માંથી નવનીતરામ હેડમાસ્તરતા આવ્યા પછી ૧૦, ૧૫, ૨૦ 


૨૬ 


અને ર૫ એમ ચઢતી સ'ખ્યામાં દર વર્ષે વિદ્યાર્થીઓ પાસ 
થવા લાગ્યા, આણુ&, પેટલાદ, નાર, ભાદરણુ અને ડાકોર 
“વગેરે સ્થાનોથી સ“ખ્યાબ'ધ વિદ્યાર્થીએ નવનીતરામ હેડમા- 
સ્તરની નામનાથી ખ'ભાતની શાળામાં ભણુવા આવવા લાગ્યા. 
આવી ઉજવલ કારકીદીથી ખ'ભાતના દીવાન સાહેબે ખહુ 
ગ્રસજ્ઞ થઈ ત્યાંના નવાખ સાહેબને હેડમાસ્તરનાો પગાર રૂ૦ 
૨૦૦નો કરી આપવા ભલામણુ કરી જે નવાખ સાહેબે મજુર 
કરવા મહેરખાની કરી. 


નવનીતરામ હેડમાસ્તર સાહેબ બહારનો સસાર સુધા- 
ર્વા જેવા પ્રયાસ કરતા હુતા તેવોજ પ્રયાસ પાતાના ગૃહ 
સ'સારને સુષારવાને પણુ કરતા હુતા. પણુ તે કાર્ય: 'પાર 
પાડવામાં તેમની પારમાથિક વૃત્તિઆમાંથી ઉદભવેલી ચોજ- 
નાઓ સફળતા પૂર્વક પાર પડી શકી નહિ. હિંદુ સમાજનો 
નૂના સડો, કચરો અને મલીનતા, જે કહે તે, જીવનને એક 
ચસ તરીકે માનનાર નવનીતરામની ચોજનાઓને પોતાના ગૃહ 
સ'સારમાં જરાપણુ સ્થાન મળવા દેતો નહોતો. વૃષ્ત માતુ- 
“શ્રીને તથા પોતાની પત્નીને અનુકૂળ પડતી ચોજના પોતાની 
“ખડેનત તથા વિધવા ફ્રેઇને પ્રતિકૂળ પડતી; ફેોાઇને ગમતી 
ન્વાત પોતાની પત્નીને ટ્રાવતી નહિ; અને માતુશ્રીની ઈચ્છા 
"સુજબ ઘડાએલી ચોજના જુટુમ્બનાં ખધાં માણુસો સ્વીકારી 
શકતાં નહિ. ખધાં ઉપર કુટુસ્બના નેતા તરીકેનો અધિકાર 
વાપરી મનનું ધાર્યું કરવું એ શુભ અને ઉચ્ચ સસ્કારને 
લીધે તેને જુલમી થવા જેડું લાગતુ' હતુ, પોતે પોતાના 


૨૭ 


પ્રત્યેક વ્યાવહારિક આચરણુમાં સ્વાર્થ્‌યાગ ખતાવી ખીનએદ- 
પાસેથી પોતાના તરક્ના વર્તનમાં તેવોજ સ્વાર્થ ત્યાગ કરાવી. 
પોતાનું જીવન સુખી કરવાની તેની મનોવૃત્તિ કદી પણુ તૃત 
થઈ નહિ; તોપણુ તે આશાવાદી હોવાથી નિરાશ થતા નહિ, 
અને ખીજાને સુખી કરી ખીન્ન પાસેથી સુખ સેળવવાની આશા 
હમેશાં અતઃકરણુમાં પ્રદીપ્ત રાખતા હતા. તથા કદી કદી 
ગણુગણુતા “ક'ઈ લાખે! નિરાશામાં અમર આશા છુપાઈ છે.” 

ખહારની સમાજમાં, સભાઓમાં મિત્રમ'ડળમાં, વિદ્યા- 
થીંએની સભામાં અને સનજ્ઞારીઓના સસ્મેલનમાં તેનાં ભાષ- 
શે! બાધવચને,, શિખામણો, પ્રોત્સાહક પુસ્તક વાચન અને 
આધ્યાત્મિક પ્રવચનો જેટલી ઉંચી અને ઉંડી અસર કરી 
શકયાં હતાં તેટલી ઉંચી અને ઉડી અસર પોતાના ઘરમાં. 
કરી શકતા નહિ. એથી તેનુ મન વખતે વખતે ટુખ ખાતું અને. 
જુેટલીકવાર પોતાના કુટુમ્મના ઝાંખા ભવિષ્યના વિચારો તેના 
મનમાં ઘાળાઇને તેના આત્માની શાંતિનો ઘણા દિવસ લગી 
ભગ થતો હતે; કારણુ કે તેઆ માનતા હુતા કે સદ્વિચાર 
અને સદાચાર ઉપરજ મનુષ્યોની સ્થળ સમૃષ્થિનો આધાર 


રહેલો છે 
નિ એકફાદશીની સાંઝે નવનીતરામ હેડમાસ્તર સાહેબ 


હું'મેશ સુજ્બ ખ'ભાતના અમલદારોની સમાજમાં આનંદ 
લેવા ન જતાં પાતાના સ્વર્ગવાસી પિતાશ્રીના મિત્ર ખીરજરામ - 
ભાઇ પાસે વાતે! કરવાની ધારણાથી તેમની કચેરીમાં જવા- 


નીકન્યા. ષધીરજરામભાઈ ખ'ભાતની વસુલાત કચેરીમાં અવલ-- 
કાર્મુનનુ' કામ કરતા છતા. 
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આકાશ વાદળથી છવાએલું હતું. રસ્તો કાદવ ફકીચડથી 
ભરપૂર હેતો. રસ્તાપરના મકાનો પર પુષ્કળ વરસાદ વરસેલે 
“હોવાથી સારો રંગ અને ચૂનો લગાડેલેો હોવા છતાં તે મકા 
નો ઝાંખાં ભૂરાં દેખાતાં હતાં. નવનીતરામના કાચના ચર્મા 
પર વર્ષાકકતુની ભીની હવા લાગેલી હોવાથી તેને તે દિવસે 
રસ્તે મળતાં મતુષ્યો અને પ્રાણીએ પણુ મેલાં અને નિસ્તેજ 
જ્ઞાસત્" હતાં. તેમતું મન ઘણુ! ઉંડા વિચારમાં ગરકાવ હેતુ 
રસ્તે ચાલતાં ન્યાયમદિરના સુક્ઠર મકાનમાંથી સર ન્યાયાધીશ 
સાહેખ નવનીતરામને સ્ડામા મળ્યા. તેમમુ પોતાની સાથે 
પાછા ફરવાનું તેને કહ્યુ” છતાં નવનીતરામે તેમના તરક કશું 
“પણુ લક્ષ ન આપતાં નસ્ર નમસ્કાર કરી આગળા ચાલ્યા, 
ષીરજરામભાઈની કચેરીનાં પગથીયાં ચઢી તપાસ કરતાં નવની- 
તરામને જણાયુ” કે એકાદશી હોવાથી ધીરજરામભાઇ કચેરીમાંથી 
વહેલા ઘેર ગયા છે. પોતે તરત પાછા ન ફરતાં સસ્નુદ્ર તરક્‌ 
નજર નાખી. વ્યાં તેને કઈ મનગમતો દેખાવ મળ્યો. ગયા 
ખે દિવિસ પુષ્કળ વરસાદ વરસેલે હોવાથી મહી નદીની રેલ 
ખ'ભાતના સસુદ્રમાં નજેસભેર પોતાનુ' પાણી રોળી રહી હુલી, 
અને પાણીનો ભરાવે! એટલે બહાળે અને પ્રચ'ડ હુતો કે 
જાઠીની છેક નજીક સુધી પાણીની છોળો આવતી હુતી. નવ- 
નીતરામના ખળભળી રહેલા મનને અનુકૂળ થઈ પડે તેવે 
તે દેખાવ નેવા તે નીચે ઉતરી સીધા બ'દર તરફે ચાલ્યા. 
જ્યાં પાણીનું મોટું વમળ થતું હતુ' અને જે જગ્યાએ ધણાં 
ઝાડો, જનાવરો અતે હોડીઓ અથડાઈને પાછાં પૂર સાથે 
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ધઘસડાતાં હતાં તેવા ભાગપર આવેલા એક ઉચા પત્યરના 
“પડક પર જઈ જળરેવતુ' અતુલ બળ નિરખતા નવનીતરામ 
ઉભા. 

પોતાની ઇન્દ્રિયોનુ' દમન કરતાં શિખવનાર એકાદશી 
ત્રત મનુષ્યોના જુસ્સાને બુઠ્ઠો કરવા કરતાં તીત્ર કાં ખનાવતું 
'હેશે ? પોતાની ઈચ્છાથી ઉપવાસ કરનાર માણુસે। ખીનાને 
પેડા ને બરફ્રી મળવાથી શા માટે ચીડાતા હશે ? ખહેનની 
ફીકી અને ફાઈના બચુ ન્હાનાં બાળક હવાથી ચોમાસાના 
દિવસોમાં ખાંડવાળા પે'ડા ખાતાં માંદા પડે તથી તેને પેડા 
ન અપાય અતે મતુ ( પોતાને પુત્ર ) મોઢે હોવાથી તેને 
પે'ડા આપવાસાં આવે તેમાં ફોઈ અને ખહેત તરફેથી વૃષ્ય 
માતુશ્રીને આવડો મોટો સ'તાપ શા માટે થતો હશે વારૂ ! 
ઘરમાં હુમેશાં સારાં કપડાં લાવી આપતાં છતાં આજે ખહે- 
નને એકાદશી નિમિ-તે ખે રૂપીઆનુ' છુઘડું” લાવી આપતાં 
મતુની મા ઘરમાં પેસતાંજ માથુ* ફૂટી મને શા માટે વધા- 
વતી હરે? મનુને રજ ભણાવું" અને એક દિવસ ખચુને 
શિખવવા બેસતાં મનુની મા સાંખી ન શકે? પોતે રાત 
આખી દીવો ખાળી સૂઈ રહે અને માતુશ્રીથી એક દહાડો 
પોતાની એરડીમાં રીવા આખી રાત ભૂલથી અળતો રહચેદ 
તેમાં કુટુસ્બનુ' સર્વસ્વ ધન હુરાઇ ગયા જેટલે! ઉત્પાત ?.... 
મભ! ! પ્રભે! | આ ઉત્પાત દૂર કરવા સારી કેળવણીની જ્ર્ર 
છે તે ડુ* જાણું છું. ટુ' કેળવણી આપવાની લાયકાત ધરાનુ” 
છું છતા ફેમ આપી શકતે નથી ? આ પ્રકારે વિચારવમળમાં 
ગરક થઈ ક્ષણુમાત્ર નવનીતરામ શાંત પડયા છતાં કે[ટુસ્બિક 
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ઉપદ્રવો ફરીથી તેમની આસપાસ ભૂત માફક ભમી વળ્યા. 
“હા, આવા ઉત્પાત હું સ'સ્કારી જન દૂર ન કરી શકુ' તો 
ખીન્ન કયાંથી કરી શકે ? ખીજાઓને એ ઉત્પાત કદાચ નજીવા 
લાગતા હુશે ! અનિષ્ટ અને અનથકારી કામગીરીને લીધે 
ટેવાઈ ગએલાં માણુસોને ટુરાચારની ડુર્ગ”'ષ નજ આવે. 
સ'કાર વિનાના માણુસોને તો આવા ઉત્પાત ઉત્પાતજ નહિ. 
લાગતા હાય ! મને તો તે ખહજ ત્રાસ આપે છે; અને 
સહારા જીવનમાં કદી શાંતિ નહિ આવે એવું કાનમાં ઘડીએ 
ઘડીએ કહ્યા કરે છે. આ ચગડોળે ચહેલું પાણી, તેમાં તણુાતાં 
કાદવ, લાકડાં, હાડકાં અને કચરો કયાં શાંતિ ધરાવે છે? 
તેને કરી શાંતિ મળશે ખરી ? અહો ! કેટલી ખધી અશાંતિ? 
કેવડુ' મોટું વમળ ! અહા ! જડ પત્થર સાથે કેવડી મોટી 
પછડાટો ! સ'સારમાં પણુ તેમજ છે. ના. વ્યાં તો શાંતિ નથી. 
જ. અજ્ઞાન ત્યાં વળી શાંતિ કેવી ? સર વિના જીવવુ: 
શુ'? આ વમળ થોડા વખત પછી ખધ થશે. પત્થર સાથેની 
પછડાટો ખ'ધ પડશે. લાકડાં, હાડકાં કાદવક્ચરો ખધાં સઝુદ્ર- 
માંથી કોઇ કિનારે જશે, સસુદ્રને તળીએ જરે યા જનાવ- 
શના પેટમાં જરે, અને અ'તે શાંતિ મેળવરે; પ....ણુ હુ 
કયાર શાંતિ મેળવીશ ? અરે આ જડ જગત પણુ શાંતિ. 
મેળવે અને આ ચેતન શાંતિ માટે ફાંફાં મારે? આ મરેલું 
વાછરડુ' પણુ શાંતિ મેળવશે. હુ' પણુતેની સાથે હોઉ તો ? ?' 

ભાવનગર શહેરમાં સૂર્યોકયને સમય થતો હેતો. મોટદ 
વિશાળ રસ્તાપર આવેલી “ ખાર્ટન લાયખ્રેરી ” ના મકાનમાં. 
વત'માન પત્ર વાંચવાના વ્યાસ'ગીએ એક પછી એક આવતા. 
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જતા હતા. વરસાદના પાણીથી રસ્તો ધોવાઈને સાર્‌ ખની 
ગયો હતો. નાગર સજ્તારીઓ પોતાના પતિને ઘેરથી પિતાને 


'ઘેર તે રસ્તા પર થઈને જતી ટુતી, અને દીવાનોનાં ભવ્ય 
પૃણુ ખાલી મકાનોાથી શોભતા માગને વધારે શોભાવતી હલી. 


એજ રસ્તાપર ભાવનગર સ'સ્થાનના પોલીસ કમીશ્ષર સાહેબતુ” 


સકાન પણુ આવેછુ હતુ, ન્યાં કેટલાક સિપાઈઓ બટર 
પરથી એક લાશને ગાડીમાં નાખી લાવ્યા હુતા. રસ્તે જતા 


સાણુસાને જેમ જેમ આ લાશ વિષે ખબર પડતી ગઇ તેમ 

ભ માણુસોની ઠઠ વધતી ગઈ. કમીક્ષર સાહેબ ખહાર 
આવ્યા. માણુસોની ઠૅડમાંથી એક ખે સારા દેખાતા માણુસોને 
“જમાદાર મારફત બોલાવ્યા અને બેચાર માણુસો “ ખાર્ટન 
લાયબ્રેરી ” માંથી બોલાવવામાં આવ્યા. તરતજ એ પ'ચની 
[રૂબરૂ લાશની તપાસ કરી પ'ચફેસ થવા લાગ્યો. લાશના કપ- 
"્ડાસાંથી કેટલાક કાગળે! મળ્યા. અને હાથની આંગળી પરથી 
“એક સુવર્ણ ગ્રુદ્રિકા મળી. કાગળામાં “ નવનીતરામ ઉમીઆ- 
ન્શ'કર ત્રિવેડ્િ” એ નાત્ર ઘણુ ઠેકાણુ _જેવામાં આવ્યુ તે 
ઉપર તથા તે ઉપરાંત ખ'ભાત હાઈસ્મુલના હેડમાસ્તરનુ 
* પોકેટ ટાઈમ ટેબલ ” અને સુવર્ણ મુદ્રિકા પરના 1. 10. 1". 
ના સોાનોાગ્રામ ઉપર પ'ચનું લક્ષ ખેચવામાં આવ્યુ, જે ઉપ- 
રથી ઠરાવવામાં આન્યુ' કે આ લાશ નવનીતરામ ઉમીઆશ'કર 
ત્રિવેદિ-ખ'શાત હાઇસ્કુલના હેડમાસ્તરની છે. સસુદ્રમાં તેમનું 
અડવુ' શાથી થઝુ' તે વિષે ચોક્કસ અનુમાન થઈ શકયુ નહિ. 
તરતજ લાશને દરખારી ખર્ચે ઠેકાણુ પાડવામાં આવી. સુડદા 
માલ પોલીસ કચેરીમાં રાખી ખભાતના પોલ્રીસ ખાતા પ૨ 
તાર કરવામાં આવ્યો ફેઃ- 


૩૨ 


ડેક૪દતળા ઈંટ 1206૧, અદમ લોબી 
1402011801” €%010%7, -0પતતે તેલ્ડ્રવૈ 8310૦1૫૦ 80#0. 

(ખ'ભાત હાઇસ્કલના હેૅડમાસ્તર નવનીતરામ ઉસમીશ્મા 
શ'કર્‌ ત્રિવેદિની લાશ અહીંના ફિનારે મળી આવી છે.) 


ખ'ભાતમાં આજે ગમગીની ફેલાઇ રહી છે; દરેક પોળમાં 
સ્વગવાસી હુંડમાસ્તરનાં વખાણ થાય છે; તેના મૃત્યુ માટે 
આંસુ ખેરાચ છે. આવા મૃત્યુનાં અકળિત કારણુ શોધવા અનેજ 
કલ્પના શક્તિ રોફાએલી છે. 

નવનીતરામતુ” ઝુટુમ્બ બહુ હ્લિગીર હે।યજ. માતુશ્રીને 
ભાઇશ'કરભલાઈએ ઝ્ુંખાઇ બોલાવી લીધાં. નવનીતરામની ફોઈ 
પોતે જે ક'ઈ થોડુ' ઘણુ નાણુ છુચ્ચાઇથી એકઠું કર્ઝું હતુ” તે 
લઈ પોતાના છોકરા સહિત તેના ભત્રીજા પાસે ભરૃચ રહેવા 
ગયાં, અને બહેન ક્રીકીને લઇ પોતાને સાસરે પતિ પાસે 
રહેવા ગયાં. નવનીતરામની પત્ની પોતાનાં ખાળકેો સહિત 
અમદાવાદમાં સસરાના ઘરમાં રહેવા ગઈડ્ર નવનીતરામની 
વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં કરેલુ' કરજ હૅન્લુ ભરાગુ' નહેાતુ. બ્યા- 
પારી તેની ષત્ની પઃસે ઉઘરાણી કરવા લાગ્યો. છેવટે નાઇલાજ 
થઇ અમદાવાદનું ઘર વેચી વ્યાપારીનુ' કરજ ભરી દેવામા 
આવ્યું. નિરાધાર ખની છતાં તે ખાઈએ પોતાની હુડ છેડી 
નહિ; સુંખઈમાં દીચરને ત્યાં બે1લાવ્યા છતાં ગઈ નહિ. માત્ર 
ચોતાના દાગીનાની થોડી ઘણી સિલ્કતપર તથા નવનીતરામની 
જી'ગીના વિમાના રૂપીઆ ખે હજાર મહાસુરકેલીથી મળ્ય. 
હેતા તે ઉપર ભરોસો સખી તે આઈ પોતાના દિવસે। કાઢવા લાગી. 

વાર: 


| જરતનુ, રહસ્ય જણુવા ઇચ્છનારને ખાસ લાભ, 
પોર્મિક, નેતિક, સાંસારિકિ અને સામાજિક વિષયે ટષ્ટાન્તરૂપે 
 શ્હુમજાવી આભાળવૃદ્ધના જીવનન પલટાની નાંખે એવુ” 


'_* રસદાયક--રત્નનિધિ (એકસો! સસિત્ર'ટષ્ટાંતે) 
સેખકઃ--રમણીકલાલ ગીરધરલાલ સોરી, ગેમ. એ. 
નવીન આવૃત્તિ, પૃષ્ઠ ૩૦૦, પાકુ પૂડું. ર. સવા બે. 

એપ્રાનાં ફેટલાક વિષયો: કમ તું ફળ, પ્રભુ પર સાચો વિશ્વાસ, 

, ખરો સાથી પર્મ, પારસમણિ, અતિથિ સત્કાર, અહિંસા, 

ગુરૂ નાનફ, અભયદાન, પ્રજાની પરીક્ષા, મૂર્ખોની લડાઈ, 

- દ્ઞાનત વગેરે વગેરે, 


રાષ્ટ્રિય-ગીતાંજલિ 
મ'ગ્રાહુકઃ-રમણીકલાલ ગીરધરલાલ મોદી; એમ.. એ. 
ઉત્તમ ઉત્તમ રાષ્ટ્રિય ભજ્નાનેો સ'ગ્રટુ. આના ચાર, 
ગહુવેધ (પાંચસા અરહ ગ્રચોગો ) 
સ'ગ્રાહક:-રમણીકલાલ ગીરધરલાલ મોદી, એમ. ર, 
એકજ માસમાં બીજી ચાવૃત્તિ. પાકુ પડું” પૃષ ૧૬૦ મૂલ્ય દસ આના 
અક્ષર કમવાર દરેક વ્યાંધની સામે તેના અકસીર ટ્ુચ- 
કાએ બતાવવામાં આન્‍્યા છે. ડે 
આઠ આતાથી નીચેનાં પુસ્તકો મગાવનારે પોસ્ટ ટિકીટો - 
મોકલવા મહેરબાની ફરવી. ર પ 
લખે:-સાહિત્યસદન કાર્યાલય-વાણીઆશેરી-સુરત. , 
સુંભઇમાં ચેશસં વર્ધમાન એન્ડ સન્સ. ' :' 
હ ૫ પાયધુની ટ્રાસ જ'કશન. રી 
* ભઅસદાવાદમાં શ્રી અડાયતા બુક ડીપેદ. 
ન , છલ્ષાહનુમાન પાસે, રીચીરાડ. ' * 


બટ 


રારા કાટા 





“સ્લમ 


યાખે 


. હિર સુંસલમાનભાઈ હિન્દુસ્થાનની પિગ મલા ટ 
ઉછરી. જનનો .જન્મભૂમિને માટે શું” ફરી શકે છે તેતતેદ . 


નવલકથા રૃપે તાદ્શા ચિતાર આપનાફ, . અને તદન.” 


નવી ઢળે લખાયછુ' દળદાર સુસ્તક થોડા વખતમાંજ: 
બહાર પડર! 
, નવલકથાના 'શાદુ પ્રવાહમાં આ ડુસ્તક કમક નવી મ 


ભાવનાએઓજ પ્રેરટે ! ! 


રાષ્ટ્રિય ખખેડાઓ દૂર*કર્‌ી શકય સાષથા મમા ી 


રાએને આ સુસ્તક ખાસ ઉપચોઃ!ગી થઈ પડશે. 


કરૂણારસગ્રધાન કથાના વાંચકોને આ. સુસ્તક ર 


સંગીને ખોરાક પૂરો પાડશે. 


, હિંદુ તેમ જુસ્લીમ ભાઇબરૅનાને આ પુસ્તક એક ર 


સરખુ* ઉપયોગી થઈ પડશે. 
અગાઉથી ગ્રાહક થનારને પાણી કિમતે મળી શકર્ડ 
સાહિત્યસદન  કાર્યાશ્ષય-વાણીયારોરી, સુરત. 
સુ'ભઇમાં સેસસ' વર્ધમાન એન્ડ સન્સ, 
પાયલુની ટ્રામ “જક 


અમદાવાદમાં શ્રી ખડાયતા ચુક ડીપા,” 
નજ કમ્કન ન કરર 





નકક 


